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प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 19 , 2018 / अग्रहायण 28 , 1940 
NEW DELHI , WEDNESDAY, DECEMBER 19 , 2018/ AGRAHAYANA 28, 1940 


सं . 4988] 
No. 4988 ] 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
(भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 दिसम्बर , 2018 
का . आ . 6221( अ). – भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 


अनुसूची 
स्थापित तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 

संख्या, वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
होने हैं, अगर हैं , की संख्या , वर्ष 

और शीर्षक 


(1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 5 ) 


11 दिसम्बर 

2018 


आई एस 17055 ( भाग 1 ) : 2018 | 11 दिसम्बर 2018 | आई एस शाई य यो 

आई एस / आई एस ओ 20474- 1 : 
मृदा-संचालन मशीनरी - सुरक्षा 

2008 मिट्टी उठाने की मशीनरी 
भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं 

- सुरक्षा भाग 1 सामान्य 

अपेक्षाएँ 


7435 GI/ 2018 
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2. 


11 दिसम्बर 

2018 


आई एस 17055 ( भाग 3) : 2018 | 11 दिसम्बर 2018 आई एस/ आई एस ओ 20474-3: 
मृदा-संचालन मशीनरी - सुरक्षा 

2008 मिट्टी उठाने की मशीनरी 
भाग 3 लोडरों के लिए 

- सुरक्षा भाग 3 लोडरों की 
आवश्यकताएँ 

अपेक्षाएँ 


3. | आई एस 17055 ( भाग 5) : 2018 | 11 दिसम्बर 2018 | आई एस/ आई एस ओ 20474-5 : 11 दिसम्बर 
मृदा- संचालन मशीनरी - सुरक्षा 

2008 मिट्टी उठाने की मशीनरी 2018 
भाग 5 हाइड्रोलिक एक्स्कवेटर के 

- सुरक्षा भाग 5 हाइड्रालिक 
लिए आवश्यकताएँ 

एक्स्कवेटर की अपेक्षाएँ 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़ , चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , 
कोयंबतूर , गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है। 


[ संदर्भ : PUB/3/3/2018-19 ] 
सुरीना राजन , महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 


New Delhi , the 12th December, 2018 
S .O . 6221 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


SI. No . | 


No., Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No., Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


___ ( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


11 Dec 2018 


11 Dec 2018 


___ IS 17055 ( Part 1 ) : 2018 Earth 
Moving Machinery — Safety Part 1 

General Requirements 


IS /ISO 20474-1 : 2008 Earth 
Moving Machinery - Safety 
Part 1 General Requirements 


2 . 


11 Dec 2018 


11 Dec 2018 


IS 17055 ( Part 3 ) : 2018 Earth 
Moving Machinery — Safety Part 3 

Requirements for Loaders 


IS/ISO 20474- 3 : 2008 Earth 
Moving Machinery — Safety 
Part 3 Requirements for 

Loaders 


3. 


11 Dec 2018 


11 Dec 2018 


| __ IS 17055 ( Part 5 ) : 2018 Earth 
Moving Machinery - Safety Part 5 
Requirements for Hydraulic 

Excavators 


IS /ISO 20474-5 : 2008 Earth 
Moving Machinery - Safety 
Part 5 Requirements for 
Hydraulic Excavators 
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Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 , 
Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, 
Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , 
Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Nagpur , Patna , Pune , Kochi. Online purchase of Indian Standards can 
be made at http ://www .standardsbis.in . 

[ Ref: PUB/3 /3/ 2018- 19 ] 
SURINA RAJAN , Director General 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर , 2018 
का . आ . 6222( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 


अनुसूची 


क्रम | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या, वर्ष और शीर्षक 
संख्या 


स्थापित 
तिथि 


रद्द होने 
की तिथि 


भारतीय मानक( कों ) जो 
कि रद्द होने हैं , अगर हैं , 
की संख्या , वर्ष और 

शीर्षक 


( 3) 


7 दिसम्बर 
2018 


( 1) 

( 2 ) 
1. | आई एस 1448 ( भाग: 70 ) : 2018 पेट्रोलियम एवं इसके 
उत्पादों की परीक्षण पद्धतियाँ ( भाग: 70) द्रवरूप पेट्रोलियम 

गैस में अवशेष के निर्धारण 

(पहला पुनरीक्षण ) 


( 5 ) 
7 दिसम्बर 
2018 


आई एस 1448 [ पी : 

70] : 1968 द्रवरूप 
पेट्रोलियम गैस में अवशेष 
के निर्धारण [ पी : 70] 


एस 1448 (भाग: 116) : 2018 पेट्रोलियम एवं इसके 

7 दिसम्बर 

2018 
उत्पादों की परीक्षण पद्धतियाँ (भाग: 116) एक चौथाई और | 

2018 

1992 पेट्रोलियम एवं 
अर्द्ध पैमाना -कोन का उपयोग करते हुए स्नेह ग्रीस का कोन 

इसके उत्पादों की 
वेधन ज्ञात करना 

परीक्षण पद्धतियाँ (भाग : 
( दूसरे संशोधन ) 

116 ) एक चौथाई और 
अर्द्ध पैमाना - कोन का 
उपयोग करते हुए स्नेह 
ग्रीस का कोन वेधन ज्ञात 

करना 

(पहला संशोधन ) 
आई एस 1981 : 2018 पशु अतड़ियाँ - ग्रेड एवं विशिष्टि । 7 दिसम्बर | आई एस 1981 : 1978 7 दिसम्बर 

2018 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

पशु अतड़ियाँ - ग्रेड एवं 2018 

विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण ) 


____ 3. 
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4 . | आई एस 3050 : 2018 लाईब्रेरी पुस्तकों और पत्रिकाओं 

की प्रबलित जिल्द के लिए अभ्यास का कोड 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 


7 दिसम्बर | आई एस 3050 : 1965 7 दिसम्बर 
2018 लाईब्रेरी पुस्तकों और 

2018 
पत्रिकाओं की प्रबलित 
जिल्द के लिए अभ्यास 

का कोड 


5. 


आई एस 4830 : 2018 अमोनियम फोस्फेट सल्फेट ग्रेन्युलर 7 दिसम्बर 
- विशिष्टि 

2018 
( दूसरा पुनरीक्षण) 


आई एस 4830 : 1979 7 दिसम्बर 
अमोनियम फोस्फेट 

2018 
सल्फेट ग्रेन्युलर - 

विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


6. 


आई एस 4935 : 2018 कृत्रिम सिरप - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 


7 दिसम्बर | आई एस 4935 : 1968 7 दिसम्बर 
2018 कृत्रिम सिरप - विशिष्टि 

2018 


7 . 


आई एस 6044 (भाग 1) : 2018 द्रवीय पेट्रोलियम गैस 
भंडारण स्थापना - रीतिसंहिताभाग 1 आवासीय , 
वाणिज्यिक और औघोगिक सिलेंडर स्थापना 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 


7 दिसम्बर | आई एस 6044 (भाग 1) : 7 दिसम्बर 
2018 2013 द्रवीय पेट्रोलियम 

2018 
गैस भंडारण संयंत्र 

रीतिसंहिताभाग 1 
आवासीय, वाणिज्यिक 
और औघोगिक सिलेंडर 

संयंत्र 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


8. 


आई एस 8359 : 2018 यूरिया अमोनियम फोस्फेट 

आधारित उर्वरक - विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


7 दिसम्बर आई एस 8359 : 19937दिसम्बर 
2018 

यरिया अमोनियम 2018 
फोस्फेट से बने उर्वरक - 

विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 
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9 . | आईएस / आईएसओ9004 : 2018 गुणवत्ता प्रबंधन - निरंतर 7 दिसम्बर 

2018 
सफलता प्राप्त करने के लिए एक संगठन की गुणवत्ता - 

मार्गदर्शन 
( सातवाँ पुनरीक्षण ) 


आईएस/ आईएसओ9004 : | 7 दिसम्बर 

2018 
2009 संगठन की सतत् 
सफलता का अनुरक्षण 
गुणता प्रबंध दृष्टिकोण 

( छठापुनरीक्षण ) 


लागू नहीं 


10 . | आईएस / आईएसओ 9230 : 2007 सूचना और प्रलेखन - 
पुस्तकालयों द्वारा खरीदे गये प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया 

के लिए मूल्य सूचकांक का निर्धारण 


7 दिसम्बर । 

2018 


लागू नहीं 


11 . | आई एस / आई एस ओ 10007 : 2017 गुणवत्ता प्रबंधन - 7 दिसम्बर आई एस / आई एस ओ | 7 दिसम्बर 
कोन्फिगरेशन प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश 

2018 

| 10007 : 2003 गुणवत्ता 2018 

प्रबंधन तंत्र - संरूपण 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

प्रबंधन के लिए 

दिशानिर्देश 

( पहला पुनरीक्षण ) 
12. आई एस/ आई एस ओ 10651 -4 : 2002 चिकित्सा उपयोग 7 दिसम्बर लागू नहीं लागू नहीं 

के लिए फेफड़ेवेंटिलेटर - बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक 2018 
___ कार्य निष्पादन के लिएविशेष आवश्यकताएं भाग 4 

ऑपरेटर संचालित रिसस्क्युरेटर्स के लिए विशेष आवश्कताएँ 
13. आई एस 13450 ( भाग 2/ अनुभाग 33) : 2018/ आई ई सी 7 दिसम्बर लागू नहीं लागू नहीं 
60601-2-33 : 2015 चिकित्सा विघुत उपकरण भाग 2 

2018 
बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक प्रदर्शन के लिए विशेष 
आवश्कताएँ अनुभाग 33 चिकित्सा निदान के लिए 

चुम्बकीय अनुनाद उपकरण 
14. आई एस 13550 : 2018/ आई एस ओ5127 : 2017 7 दिसम्बर आई एस 13550 : 7 दिसम्बर 
सूचना और प्रलेखन - आधार और शब्दावली 

2018 

2003 / आई एस ओ 5127: 2018 
( पहला पुनरीक्षण ) 

2001 सूचनाएवं प्रलेखन 

- शब्दावली 
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16. | 


आई एस 13730 ( भाग 0/ अनुभाग 4) : 2018 आईई सी 7 दिसम्बर | आई एस 13730 ( भाग07दिसम्बर 

2018 
60317-0- 4 : 2015 विशेष प्रकार के कुंडलण तारों की 

2018 

अनुभाग 4) : 2011 
विशिष्टियाँ भाग 0 सामान्य अपेक्षाएं अनुभाग 4 काँच -तंतु 

आईई सी 60317- 0- 4 : 
की क्षत रेजिन अथवा वार्निश संसेचित , नंगी अथवा 

2006 विशेष प्रकार के 
अनेमलित आयताकार कापर की तार 

कुंडलण तारों की 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

विशिष्टियाँ भाग 0 

सामान्य अपेक्षाएं 
अनुभाग 4 काँच-तंतु की 
क्षत रेजिन अथवा वार्निश 
संसेचित , नंगी अथवा 
अनेमलित आयताकार 

कापर की तार 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13730 (भाग2) : 2018/ आई ई सी 60317- 2 : 7 दिसम्बर आई एस 13730 (भाग 7 दिसम्बर 

2018 
2012 विशेष प्रकार के कुंडलण तारों की विशिष्टियाँ भाग 2 | 

2018 

2 ) : 2012/ आई ई सी 
टांका लगाने योग्य पोलीयूरीथेन अनेमलित गोल कॉपर की 

60317- 2 : 2000 
तारें , वर्ग 130 , बंधनीय पर्त सहित 

विशेष प्रकार के कुंडलण 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

तारों की विशिष्टियाँ भाग 

2 टांका लगाने योग्य 
पोलीयूरीथेन अनेमलित 
गोल कॉपर की तारें , 
वर्ग 130, बंधनीय पर्त 

सहित 

( पहला पुनरीक्षण ) 
17. आई एस 13730 ( भाग 4) : 2018/ आई ई सी 60317 -4 : 7 दिसम्बर । 

| आई एस 13730 (भाग 7 दिसम्बर 

2018 
2005 विशेष प्रकार के कुंडलण तारों की विशिष्टियाँ भाग 4 | 

2018 

4 ) : 2013/ आई ई सी 
टांका लगाने योग्य पोलीयूरीथेन अनेमलित गोल कॉपर की 

60317- 4 : 2000 
तारें , वर्ग 130 , बंधनीय पर्त सहित 

विशेष प्रकार के कुंडलण 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

तारों की विशिष्टियाँ भाग 

4 टांका लगाने योग्य 
पोलीयूरीथेन अनेमलित 
गोल कॉपर की तारें , वर्ग 
130, बंधनीय पर्त सहित 

( पहला पुनरीक्षण) 
___ 18. | आई एस/ आई एस ओ 13958 : 2014 हेमोडायलिसिस और 7 दिसम्बर लागू नहीं | लागू नहीं 
संबंधित उपचार के लिए कॉन्सेंट्रेटस 

2018 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 दिसम्बर 
2018 


19. | आई एस 15424 (भाग 2) 2018/ आई एस ओ 9182- 2 : 
2013 दाब हेतु औज़ार - गाइड पिलर भाग 2 टाइप ए , 

सीधे पिलर 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 15424 ( भाग 7 दिसम्बर 
2) 2004/ आई एस ओ 

2018 
9182- 2 : 1992 दाब 
औज़ार - गाइडस्तंम्भभाग 
2 टाइप ए , सीधेस्तम्भ 


20 . 


| 


लागू नहीं 


लागू नही 


7 दिसम्बर 
2018 


20. 


आई एस / आई एस ओ 15883-3 : 2006 धोनेवाले - 
किटाणुशोधक भाग 3 मानव अपशिष्ट कंटेनर के लिए थर्मल 
किटाणु शोधनइस्तेमाल करते हुए धोनेवाले- किटाणुशोधक के 

लिए आवश्यकताएं और परीक्षण 
आई एस/ आईएस ओ 15919 : 2001 सूचना और प्रलेखन 
- देवनागरी और संबंधित भारतीय स्क्रिप्ट कालेटिन वर्गों में 

लिप्यंतरण 
आईएस/ आईएसओ15924 : 2004 सूचना और प्रलेखन 

स्क्रिप्ट के नामों के दर्शाना के लिए कोड 


7 दिसम्बर | 
2018 


लागू नहीं 


| लागू नही 


21 . 


7 दिसम्बर 
2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


22. | 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16241 : 2018 वेल्मेंट के लियलटाईम 

रेडियोस्कोपिक एगजामिनेसन 


7 दिसम्बर 
2018 


7 दिसम्बर 
2018 


लागू नहीं 


आई एस 16496 : 2018 कम सोडियम सामग्री के साथ 
विशेष आहार खाद्य-पदार्थ ( नमक के विकल्प सहित ) 

विशिष्टि 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


24. | आई एस 16817 : 2018/ आई एस ओ 13851 : 2002 | 7 दिसम्बर 
मशीनरी की सुरक्षा - दो - हाथ नियंत्रण युक्तियाँ - कार्यात्मक 

2018 
पहलुओं और डिजाइन सिद्धांत 
25 . । आई एस 16864 : 2018 पॉलीकार्बोनेट सुरक्षा कवच - 7 दिसम्बर 
विशिष्टि 

2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लाग 


लागू नहीं 


आई एस 16913 : 2018 प्रसाधन सामग्री के परीक्षण की | 7 दिसम्बर 
पद्धतियाँ - भारी धातुएँ ज्ञातकरना - परमाणवीय 

2018 
अवभाषण स्पेक्ट्रोमीटर ( ए. ए. स.) द्वारा भारी धातुएँ । 

आर्सेनिक, कैडमियम , सीसा और पारा ) ज्ञात करना 
आई एस 16917 : 2018 ट्राईसाइकलजोल + मैन्कोजेब , | 7 दिसम्बर 
आर्द्रकरणीय पाउडर (डब्लू पी ) - विशिष्टि 

2018 
____ आई एस 17034 : 2018 जयपुर पैर की विशिष्ट 7 दिसम्बर 

2018 


लागू नही 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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7 दिसम्बर 
2018 


लागू नहीं 


30 . | आई एस 17066 ( भाग 1) : 2018/ आई ई सी 62246-1 : 

2015 रीड स्विच भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं 


लागू नहीं 


31. 


आई 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2018 


32. 


आई एस 17067 ( भाग 1) : 2018/ आई ई सी 62933-1 : 7 दिसम्बर 

2018 विधुत ऊर्जा संग्रहण प्रणालियाँ भाग 1 शब्दावली 
आई एस / आई ई सी 80601- 2- 30 : 2018 चिकित्सीय 7 दिसम्बर 
विद्युत उपस्कर भाग 2 -30 स्वचालित नोंन- इनवेसिव 

2018 
इस्फिगमोमैंओमीटर की बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक 
कार्य निष्पादन के लिए विशेष आवश्यकताएं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


33 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई ई सी 80601- 2-69 : 2014 चिकित्सीय 1 दिसम्बर 
विद्युत उपस्कर भाग 2-69 : मूल सुरक्षा और ऑक्सीजन 

2018 
सांद्रता उपकरण के आवश्यक प्रदर्शन के लिए विशेष 
आवश्यकताएं 

आई एस / आई एस ओ 81060 -1 : 2007 नोंन- इनवेसिव 7 दिसम्बर 
इस्फिगमोमैंओमीटर भाग 1 गैर -स्वचालित मापन प्रकार के 

2018 
लिए आवश्कताएं और परीक्षण विधियां 


34. 


लागू नहीं 


| लागू नहीं 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , 
कोयंबतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http://www.standardsbis .in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ: PUB/3/3/2018-19 ] 

सुरीना राजन, महानिदेशक 
NOTIFICATION 

__ New Delhi , the 10th December , 2018 
S .O . 6222 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules , 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, 
particulars of which are given in the second column of schedule hereto annexed has been established 
on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any, which are 
given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on the date 
indicated against them in the fifth column. 

SCHEDULE 


SI. No. | 


No., Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No., Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

( 4 ) 


( 2 ) 


__ ( 3 ) 


( 5 ) 


1 . 


। 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS 1448 [ P : 70 ] : 2018 Methods of 
Test for Petroleum and its Products 
[P : 70 ] Determination of Residue in 
Liquefied Petroleum Gases 

(First Revision ) 


IS 1448 [ P : 70] : 1968 

Residue in Liquefied 
Petroleum Gases [ P : 70 ] 


[ TT II - QUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS 1448 [P : 116 ] : 2018 Methods of 
Test for Petroleum and its Products 

[P : 116 ] Determination of Cone 
Penetration of Lubricating Grease 
Using One Quarter and One Half 

Scale -Cone 
( Second Revision ) 


IS 1448 [P : 116 ] : 1992 
Methods of Test for Petroleum 

and its Products [P : 116 ] 

Determination of Cone 
Penetration of Lubricating 
Grease Using One Quarter and 

One Half Scale -Cone 

( First Revision ) 


3 . 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS 1981 : 2018 Animal Casings - 
Grades and Specification 

( Second Revision ) 


IS 1981 : 1978 Animal 
Casings -Grades and 

Specification 
( First Revision ) 


4 . 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS 3050 : 2018 Code of Practice for 
Reinforced Binding of Library 
Books and Periodicals 

(First Revision ) 


IS 3050 : 1965 Code of 

Practice for Reinforced 
Binding of Library Books and 

Periodicals 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS 4830 : 2018 Ammonium 
Phosphate Sulphate , Granular - 

Specification 
( Second Revision ) 


IS 4830 : 1979 Specification 
for Ammonium Phosphate 

Sulphate , Granular 
( First Revision ) 


6 . 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS 4935 : 2018 Synthetic Syrups – 

Specification 
( First Revision ) 


IS 4935 : 1968 Specification 

for Synthetic Syrups 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS 6044 (Part 1) : 2018 Liquefied 
Petroleum Gas Storage Installations 

-Code of Practice Part 1 
Residential, Commercial and 
Industrial Cylinder Installations 

( Third Revision ) 


IS 6044 (Part 1) : 2013 
Liquefied Petroleum Gas 
Storage Installations -Code of 

Practice Part 1 Residential, 
Commercial and Industrial 
Cylinder Installations 
(Second Revision ) 


8 . 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS 8359 : 2018 Urea Ammonium 
Phosphate Based Fertilizers – 

Specification 
(Second Revision ) 


IS 8359 : 1993 Urea 
Ammonium Phosphate Based 
Fertilizers - Specification 

( First Revision ) 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS /ISO 9004 : 2018 Quality 

Management - Quality of an 
Organization -Guidance to Achieve 

Sustained Success 
(Seventh Revision ) 


IS/ ISO 9004 : 2009 Managing 
for the Sustained Success of 
an Organization - A Quality 
Management Approach 

(Sixth Revision ) 


10 . 


7 Dec 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 9230 : 2007 Information and 
Documentation -Determination of 

Price Indexes for Print and 
Electronic Media Purchased by 

Libraries 


11 . 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS /ISO 10007 : 2017 Quality 
Management -Guidelines for 
Configuration Management 

(Second Revision ) 


IS /ISO 10007 : 2003 Quality 

Management Systems 
Guidelines for Configuration 

Management 
( First Revision ) 
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7 Dec 2018 


ΝΑ 


ΝΑ 


IS /ISO 10651-4 : 2002 Lung 
Ventilators for Medical Use – 
Particular Requirements for Basic 
Safety and Essential Performance 
Part 4 Particular Requirements for 
Operated -Powered Resuscitators 


13 . 


7 Dec 2018 


1 Dec 


NA 


NA 


IS 13450 (Part 2 /Sec 33 ) : 2018/IEC 

60601- 2 - 33 : 2015 Medical 
Electrical Equipment Part 2 
Particular Requirements for the 

Basic Safety and Essential 
Performance Section 33 Magnetic 
Resonance Equipment for Medical 

Diagnosis 


14 . 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS 13550 : 2018 /ISO 5127 : 2017 
Information and Documentation – 
Foundation and Vocabulary 

( First Revision ) 


IS 13550 : 2003 /ISO 5127 : 

2001 Information and 
Documentation - Foundation 

and Vocabulary 


15 . 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS 13730 (Part 0 /Sec 4 ) : 2018 /IEC 
60317 -0 -4 : 2015 Specification for 
Particular Types of Winding Wires 

Part 0 General Requirements 
Section 4 Glass - Fibre Wound Resin 
or Varnish Impregnated , bare or 
Enamelled Rectangular Copper 

Wire 
(Second Revision ) 


IS 13730 ( Part 0 / Sec 4 ) : 
2011/ IEC 60317 -0 -4 : 2006 
Specification for Particular 
Types of Winding Wires Part 

0 General Requirements 
Section 4 Glass - Fibre Wound 
Resin or Varnish Impregnated , 

bare or Enamelled 
Rectangular Copper Wire 

( First Revision ) 


16 . 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS 13730 (Part 2) : 2018 /IEC 60317 
2 : 2012 Specification for Particular 

Types of Winding Wires Part 2 
Solderable Polyurethane Enamelled 
Round Copper Wire, Class 130 , 

with a Bonding Layer 

(Second Revision ) 


IS 13730 (Part 2 ) : 2012 /IEC 
60317 - 2 : 2000 Specification 

for Particular Types of 
Winding Wires Part 2 
Solderable Polyurethane 
Enamelled Round Copper 
Wire , Class 130 , with a 

Bonding Layer 
(First Revision ) 


17 . 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS 13730 (Part 4 ) : 2018 /IEC 60317 
4 : 2015 Specification for Particular 

Types of Winding Wires Part 4 
Solderable Polyurethane Enamelled 
Round Copper Wire , Class 130 , 

(Second Revision ) 


IS 13730 (Part 4 ) : 2013 /IEC 
60317 -4 : 2000 Specification 

for Particular Types of 
Winding Wires Part 4 
Solderable Polyurethane 
Enamelled Round Copper 

Wire, Class 130 , 
( First Revision ) 


18 . 


7 Dec 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 13958 : 2014 Concentrates 
for Haemodialysis and Related 

Therapies 


19 . 


7 Dec 2018 


7 Dec 2018 


IS 15424 (Part 2 ) : 2018 /ISO 9182 - 2 
: 2013 Tools for Pressing - Guide 
Pillars Part 2 Type A , Straight 

Pillars 
( First Revision ) 


IS 15424 (Part 2 ) : 2004 /ISO 

9182- 2 : 1992 Tools for 
Pressing - Guide Pillars Part 2 

Type A , Straight Pillars 


[ TT II - QUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 Dec 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 15883- 3 : 2006 Washer 
Disinfectors Part 3 Requirements 
and Test for Washer - Disinfectors 
Employing Thermal Disinfection for 

Human Waste Containers 


21. 


7 Dec 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 15919 : 2001 Information 
and Documentation - Transliteration 
of Devanagari and Related Indic 

Scripts into Latin Characters 


7 Dec 2018 


ΝΑ 


NA 


IS / ISO 15924 : 2004 Information 
and Documentation -Codes for the 
Representation of Names of Scripts 


7 Dec 2018 


NA 


NA 


IS 16241 : 2018 Realtime 
Radioscopic Examination of 

Weldments 


24 . 


7 Dec 2018 


NA 


NA 


IS 16496 : 2018 Special Dietary 
Foods with Low -Sodium Content 
( Including Salt Substitutes ) - 

Specification 


25 . 


7 Dec 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 16817 : 2018 /ISO 13851 : 2002 
Safety of Machinery - Two-Hand 

Control Devices - Functional 
Aspects and design Principles 


7 Dec 2018 


NA 


NA 


IS 16864 : 2018 Polycarbonate 
Protective Shield - Specification 


27. 


7 Dec 2018 


NA 


NA 


IS 16913 : 2018 Methods of Test for 

Cosmetics – Determination of 
Heavy Metals ( Arsenic , Cadmium , 

Lead and Mercury ) by Atomic 
Absorption Spectrometry (AAS) 


7 Dec 2018 


NA 


NA 


IS 16917 : 2018 Tricyclazole + 
Mancozeb , Wettable Powder (WP) 

- Specification 


7 Dec 2018 


ΝΑ 


ΝΑ 


IS 17034 : 2018 Specification for 

Jaipur Foot 


7 Dec 2018 


NA 


ΝΑ 


IS 17066 (Part 1) : 2018 / IEC 62246 
1 : 2015 Reed Switches Part 1 

General Specification 


31. 


7 Dec 2018 


NA 


NA 


IS 17067 (Part 1) : 2018 / IEC 62933 
1 : 2018 Electrical Energy Storage 

Systems Part 1 Vocabulary 


32 . 


7 Dec 2018 


NA 


NA 


IS / IEC 80601 - 2 - 30 : 2018 Medical 

Electrical Equipment Part 2 - 30 
Particular Requirements for Basic 
Safety and Essential Performance of 

Automated Non - Invasive 

Sphygmomanometers 
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33 . 


7 Dec 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 80601 -2 -69 : 2014 Medical 

Electrical Equipment Part 2 -69 
Particular Requirements for Basic 
Safety and Essential Performance of 
Oxygen Concentrator Equipment 


34 . 


7 Dec 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 81060 -1 : 2007 Non 
Invasive Sphygmomanometers Part 
1 Requirements and Test Methods 
for Non - Automated Measurement 


Type 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, ManakBhawan , 9 , Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis.in . 
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